268 •           Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
y hat also die beiden Werte
•>   T fL Es ist hier zu unterscheiden,   ob R == 2 I/ - - ist.
/jr"
1. Ist J?;>2l/y^3   so   sind y1 und y2   reell.    Die  vollstandige Losung des Integrals lautet
i^^e^+V'*     ....... (348)
und die freie Ladung ist
k^ und A2   sind  die   aus   den Anfangsbedingungen   zu   ermittelnden Konstanten.
1, und qf klingen nach zwei Exponentialfunktionen ab3 bei denen
R
ein Dampfungsfaktor groBer als —   , der andere kleiner ist.
2 L
2.  Ist R = 2 I/ -_,- .   so ist y = y0 = — — -— = -- ^==: .
Fiir gleiche Wurzeln lautet die Losung der Different] a] gleichung
(fur qf)
qf=(k1-\-tkn)e  fLC .........    (350)
und                                          "
dt

1     "    '.....""". .   (351)
3. Ist jR <^ 2 I/     ,   so   sind   y^   und   ya   imaginar.    Setzt  man

S°
worin u und /? reell sind.    Daher wird Da
cosen Strom ie fiir sich erfiillt wird, gilt fiir den freien Strom
